MODERN ART GALLERY 


GALLERIA PAGODA 


— CAPPELLI S HOTEL — 
MOSTRA pu MAESTRI 
DELLA PITTURA CONTEMPORANEA 


16 - 23 LUGLIO 1960 


LIDO di VENEZIA 
GRAN VIALE 41 - VIA CORFÙ 88 


La Direzione della “ Galleria 
Pagoda ,, (Cappell’s Hotel) ha il 
piacere di invitare la S. V. alla inau- 
gurazione della 

MOSTRA dei MAESTRI 
della Pittura Contemporanea 
che si terrà il giorno sabato 16 alle 


ore I9Q 


CADORIN 
CARENA 
CASORATI 
CESETTI 
DE CHIRICO 
DE PISIS 
GUIDI 
MONACHESI 
MONTANARINI 
ROSAI 
SAETTI 
SASSU 
SEMEGHINI 
SIRONI 
TOMEA 
So uno Gallia VIANI 
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